Za duszę Ś. p. 


Dra WOJCIECHA REGA 


prymarjusza Oddziału chirurgicznego Szpitala Sióstr Miłosierdzia, 
a zarazem prymarjusza Oddz. chirurgicznego Szpitala Okręgowego 


odbędzie się 


w piątek dnia 2 stycznia 1931 r. o godzinie 9 rano w kościele 
św. Florjana przy ul. Warszawskiej 


NABOŻEŃSTWO ŻAŁOBNE 


na które zaprasza 


Oddział chirurgiczny Szpitala Sióstr Miłosierdzia. 
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Zakład pogrzebowy „CONCORDIA“ Drukarnia Związkowa w Krakowie, Mikołajska 13 
JANA WOLNEGO 
Kraków, pl. Szczepański L. 2. — Tel. 103-31. 
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